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Avertissement 


Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 14.0 du standard Unicode mais ne 
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2400 Pictogrammes de commande 2426 


Les glyphes à lettres en diagonale ne sont fournis qu'à titre Symbole spécifique pour caractère de commande 
d'exemples ; d'autres représentations visibles des caractères 2426 $ SYMBOLE POUR SUBSTITUTION FORME DEUX 
de commande existent. e tiré d'ISO 2047 

Pictogrammes pour caractères de commande > 061F f? point d'interrogation arabe 


2400 ‘“ SYMBOLE POUR NUL 

2401 *, SYMBOLE POUR DÉBUT D'EN-TÉTE 

2402 ‘% SYMBOLE POUR DÉBUT DE TEXTE 

2403 "x SYMBOLE POUR FIN DE TEXTE 

2404 =» SYMBOLE POUR FIN DE TRANSMISSION 

2405 *. SYMBOLE POUR DEMANDE 

2406 ^% SYMBOLE POUR ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
2407 ‘ SYMBOLE POUR SONNERIE 

2408 "s SYMBOLE POUR ESPACE ARRIÈRE 

2409 " SYMBOLE POUR TABULATION HORIZONTALE 


240A * SYMBOLE POUR CHANGEMENT DE LIGNE 
240B “ SYMBOLE POUR TABULATION VERTICALE 
240C = SYMBOLE POUR SAUT DE PAGE 


240D x SYMBOLE POUR RETOUR DE CHARIOT 

240E * SYMBOLE POUR HORS CODE 

240F * SYMBOLE POUR EN CODE 

2410 *« SYMBOLE POUR ÉCHAPPEMENT 
TRANSMISSION 

2411  * SYMBOLE POUR COMMANDE DE DISPOSITIF 
UN 

2412 * SYMBOLE POUR COMMANDE DE DISPOSITIF 
DEUX 

2413 *%, SYMBOLE POUR COMMANDE DE DISPOSITIF 
TROIS 

2414  * SYMBOLE POUR COMMANDE DE DISPOSITIF 
QUATRE 

2415 "x SYMBOLE POUR ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
NÉGATIF 

2416 ‘x SYMBOLE POUR SYNCHRONISATION 


2417 ‘ SYMBOLE POUR FIN DE BLOC DE 
TRANSMISSION 


2418 ‘% SYMBOLE POUR ANNULATION 

2419 ‘SYMBOLE POUR FIN DE SUPPORT 

241A ‘ SYMBOLE POUR SUBSTITUTION 

241B "s SYMBOLE POUR ÉCHAPPEMENT 

241C "s SYMBOLE POUR SÉPARATEUR DE FICHIERS 
241D °“ SYMBOLE POUR SÉPARATEUR DE GROUPES 
241E "s SYMBOLE POUR SÉPARATEUR 


D'ENREGISTREMENTS 
241F % SYMBOLE POUR SÉPARATEUR D'UNITÉS 
2420 * SYMBOLE POUR ESPACE 
2421 ‘%# SYMBOLE POUR SUPPRESSION 
Symboles spécifiques pour l’espace 
2422 D SYMBOLE BLANC 

e symbole visuel pour l'espace 

> 01800 lettre minuscule latine b barré 
2423 ., BOÎTE OUVERTE 
e symbole visuel pour l'espace 
> 233411 alésage 


Pictogramme pour caractére de commande 
2424 M SYMBOLE POUR NOUVELLE LIGNE 


Symbole de clavier 
2425 7 SYMBOLE POUR SUPPRESSION FORME DEUX 
e tiré d'ISO 9995-7 
e symbole sur le clavier pour la suppression 
irréversible 
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